ONS 


WITOLD KROMER 


zarządca dóbr XA. Cystersow w Mogile, 


ur. w r. 1840, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 5-go Października 1894 r. 


_W smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok, 
które odbędzie się w Mogile w Piątek dnia 0-go b. m. o godzinie 9-tej rano do kościoła, skąd po odprawionem 
Nabożeństwie żałobnem, zwłoki odprowadzone zostaną na ementarz miejscowy. 


| Zakład pogrzebewy „Pompes funebres* A. Szafrańskiege w Krakowie. _ Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


